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Hinwfti5« zum Mathemat Ikprogramm "PLOTTER" 
Fur das EG2000 Col o ur-Genie Cc3 1983 TCS 

- Laden dea Programms: 

> CLOftD CRETURNJ 

REAOV " . - _ 

> RUN (RETURN 5 

Fur genauere Details oder bei Prob lemon leaen Sie bitte das 
beiliegende rnf ormat ionsbL att "Laden von Bandern auf dem 
Colour Genie". 

ftnwendung : 

Das "Plotter "^Programm bietet Ihnen die MoglichKeit. eine Oder 

iwei mathemat iache FunKtionen einzugeben. Oieae werden dann 

farbig aCif dem Si Idachi rm gezeichnet. Beis Zeichnen wird ein 

Verfahren gewahlt. das- die ^uflttsung schr i t tweise erhdht. 

In 4i3 Zeichnung wird ein sKal iertes Koordinatensvstem 

eingebracht . 

i^u0erdem Kann ein« uiertetabeL l« erstellt werden. 

Prpgrammafal auf : 

NacK Starten dea Programma ntit "RUN" erscheinen auT dem 

Slldschirm verschiedene I4«rte. 

(Uie man die einzelnen Merte Jindern Kann, Mird dann 

anachliefiend erUlirt.) 

1.) Oef initionab«reich fur X: XI bis X2 

Oieae Werte geben den Bereich an, in dem die Funkt ionC eni 
gezeichnet M«rden, XI und X2 aind 2 Zahlen - das Programm 
zaichnet die FunKtionCenJ von Xl bis XZ. 
XI und X2 sind auf -6 und S voreingestel I t . 

2.) Angabe uber den Wertebereich der Zeichnung: 

Hier gibt es Zwei unterschiedL iche fidgl ichKei ten ; 

- Sie geben den Wertebereich an. der ftir das 
Koordinatensvstem ubernommen werden aol I . Der Computer 
zeigt in diesem Fall die vorgegebenen Werte an. 

- Das X/v VerhSltnis wird mit \/\ vorgegeben 

In diesem Fall konnen Sie den V- Wert bestimmen, 

den der Computer in die Mitte dea Bildschirms zeichnen 

sol I . 

3.3 i^ngabe d^r Extremwerte der Funkt ionCen) : 

Der Computer berechnet I auf end Funkt ionswerte der beiden 
Funkt ionen und speichert die grd0tert und kleinsten Funk- 
t ionswerte ab C E-'<tremwerte 3 . Dies* werden auPerdem auf 
dem Bildschirm angezeigt . 

*i . ) flnsch I iessend folgen die beiden Funkt ionagleichungen. 

5.] Tabelle der Taaten. die Sie drucken mussen. um die 
einzelnen Wer(:e zu -indern . 



T^stenbglegung and Eingabe neuer Werte ; 

rPL] und CF23: Mlt CFl] u«lrd die 1. Function jezeichnet und 

(Hit CF23 die 2- Funhtion. 

CFS): Mit CF3] warden beide FunKtionen gezeichnet . 

i^nmerKung: Wird zuaatzl ich zu d«n Tasten CFl) - CF3) die 
CSHIFT] -Taste gedrucKt . so wird die- I. Dai — 
3tel lungsMeiae C3est inrnuns des Mertebereiches durch 
Z Werte) aawo^ilt und die berechneten Extremwerte 
nir die Segrenzung des Werteb«reiches benutzt . 
Menn man auaserdem noch die (RETURN) -Taste drucKt , 
so Mird Kein neues Koqrdinatensystent aufgebaut. 
sondern die FunktionCen) zuaatzlich in das Latzte 
Koordinatensv»"t«" eingetragen. . 

iFii-) und CF3): Wenn Sie- die CF4) -Taste- drucKen, konnen 3Le 
die I. . Funkt ionsgleichung andsrn. Oazu geben Sie die Gleichung 
so ein, Mie Sie es von Basic her gevtoKnt sind. V stent dab«i 
links VOIR 31 eichhei tszeichen und ist die Variable, der der 
errechnete Wert zugewiesen wird. ftuT der rechten Seite steht 
der zu errechnende Ausdruck, Mobei x die sich andernde Variable 
ist. Hierzu ein Beispiel : y»SINCX) zelchnet eine Sinuskurve. 
Neben den iiblichen Basic-Befehlen hat das Plotter-Programm 
noch eine Besonderhei t . BenutZ-t man das ^-Zeichen in einer 
Funkt ionsgleichung. vulrd der positive und negative Wert des 
folsenden ^usdrucks gezeichnet. i^uch hierzu ein Beispiel: 
V* 4tSQRC225-X)*xD zeichnet einen Krets «tt Radius 15. 
Die zweits Funkt ion kann auf gleiche Weise geandert werden . 
Hierzu drucken Si« die CF3) -Taste. CF3) bedeuted, da0 Sie 
C SHIFT) und CF3) drucken. 

(X); nit CX) kdnnen^i* den Bareich einstellen. in dew 
die FunktionCen} gezeichnet Mird. 

CV) : Mlt CV) wird je nach OarsteL lungsart der Wertebereich 
fur den Sraphen C2, Werte) . Oder der Y-Wert . urn den das 
Koordinatensystem aufgebaut werden soil, eingegeben. 

CD): flit CD) wird die Oarstel I ungswetse Cs. o.) geandert. 

CLeertaste): Hit der Leertaste rufen Sie die Wertetabel Len- 
unterroutine auf. 

ftbschl iel3end noch einige Worte zur Skalierung der ftchsen: 
Wenn Sie einen Def int ionsbereich eingegeben haben . kann es 
sein, da(3 der Computer den Def init ionsbereich etwas vergroOert . 
um die ftchsen besser beschriften zu kSnnen . Die Funktion wird 
allerdings nur im eingegeben Def int ionsbereich berechnet . 
Zahlen, die in Dezimalschreibweise langer ais drei Zeichen 
sind iz.B.- .001, ,5O00) werden nicht n9hr eingezeichnet . 






Ers te _ l I ung einftr Ulertetabel I e : 

Die W«rtetabel L enunterrout ine wird voai Hauptprogramm durch 

OriicKan der Leertast* aufgerufan. 

Oer Computer gibt Ihnen folgende Angaben: 

Oef init ionabergich : ^< 1 b i s X2. 

Die Werte geben den Sereich an, den der Computer zur Serechnung 

der Wertetabel le benutren soil. Er beginnt wit xi und erhoht 

den den x-Wert so I ange urn einen beatlmmten Wert, bis der 

errechnete x-Wert gr30er als X2 iat. 

CWenn Sie XI Oder X2. iindern MOllen. so nussen Sie durch Oriicken 

der Leertaate zum. Hauptprogranim zurucKkehren und dort den 

Oef init ionabereich andern. i^nschL iedend kdnnen Sie durch 

erneutes prucken der Leertaate daa Unterprogramm wieder 

aufruf en . 'j 

Pinzahl der Snellen vor CnachJ dew Kowma r 

Diese Angaben inforwieren Sie iiber das Format der Werte in der 

wertetabel le. 

Oanach Tolgt eine Kurrzuaammenraasung der BeTehle der 
Wertetabel I enunter rout ine: 

CPl) und CF23: riit CFl) wird eine Wertetabel Le von der 1. 
Punktion, mit CF23 eine Wertetabel le der Z. Funktion erstellt. 

CF3) Mit CF3D wird eine Wertetabel le von beiden Funktionen 
erstellt. 

fanner kung-: Ist ein Funkt ionswert nicht definiert Oder 2u grofl 
Cbzw zu klein fur den Computer) , so kennzeichnet er 
diese durch einen Strich. 

Iat der Wert fur das angegebene Format zu kiein oder 
zu gro0. so wlrd dises durch ein "<" oder "*>" 
angezeigt. In diesem Fall muf3 man das Rusgabef ormat 
andern Cmlt CM)). 

Die ^usgabe der Wertetabel le kann beim f^^usgeben 
, durch Oriicken der Leertaate abgebrochen werden. 

CD) Mit CD) konnen Sie die Oifferenr zwiachen zwei x-werten 
Cs .o. ) andern. 

CK) nit CK) kSnnen Sie das Ausgabeformat in der Wertetabel le 
andern Ca .o . ) . 

Mit der Leertaate kehren Sie wieder zum Hauptprogramm zuruck. 



